


CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 





Gil Vicente 


12/09/2021 às 14:00 
7a Fábio José Costa Verissimo 


O Estácio Cidade de Barcelos (Borcetos) 





5º RODADA 


EE 








DO 





Vizela 


) Guilherme Schettine 





2 
2a +%) Marcos Paulo (pênalti) 
28 1 KoffiKouao 
Emmanuel Hackman & 36 
José Carlos & 54 
Fran Navarro sr 
er B Nuno Moreira 
73 “Marcos Paulo 
84 X Samú (gol anulado) 
Fran Navarro (3 so” 
Lucas Cunha & 94 
Lda Estatísticas 
Gil Vicente Vizela 
63 Posse de bola (%) 37 
416 Total de passes 243 
83 Passes corretos (5%) n 
22 Total de chutes Ei) 
5 Chutes no gol 7 
8 Escanteios 7 
" Faltas cometidas 20 
&M Escalações 
Gil Vicente Vizela 
12. Brian Araújo 87. Charles 


3, Lucas Cunha & 
44 Diogo Silva 
5. Emmanuel Hackman & 
4 5s. Henrique Gomes (c) 
47, Bilel Aouacheria 
8. Pedrinho 
Vo. Kanya Fujimoto 
4 21. Vitor Carvalho 
29, Samuel Lino 
9, Fran Navarro 





3 Bruno Wilson 
4. Ivanildo Fernandes 
24. Kiki Afonso 
39, Kofi Kouao & 
6. Claudemir 
bio. Kiko Bondoso 
117. Marcos Paulo (c) (3 
20. Samú 
479. Nuno Moreira 
495. Guilherme Schettine & 





Banco de Reservas 


42. Andrew 
t2.José Carlos & 
31. Talocha 
115. Giorgi Aburjania 
117. Boubacar Hanne 

25. Jean 
57. Matheus Bueno 
27 
to. Élder Santana 


Marcelo Ribeiro 


84. lvo 
14. Igor Julião 
37. Richard Ofoni 
fa Raphael Guzzo 
12. Marcelo 
19. Alex Méndez 
f'82 Tomás Silva 
122. Kevin Zohi 
199. Francis Cann 





